



ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАСЛОНАПОЛНЕННИЬІТЕ 
РАДИАТОРЬІ ДЛЯ BAHHbIX КОМНАТ 
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Какая бь модель Athena Вам не приглянулась — простая привлекательная «А» с прямьгми, контрастньтми углами; грациозная, 
геометрически завершенная «Е» или подобная извилистой горной реке «5» - любая из них прекрасно дополнит интерьер 

ванной комнать, лоджии или кухни. Специально разработаннье формьт и комплектующиєе позволяют ситуационно обернуть 
полотенцесушитель как слева направо, так и сверху вниз. Предусмотреньт два варианта монтажа: со CKDbITbIM подключением к сети 


или через поставляемьій кабель со штепсельной вилкой. 





Материал: вьсококачественная шведская сталь, сваренная без 
ВИДИМЬІХ ШВОВ 


Теплоноситель: масло растительного происхождения с вьісокими 
теплоаккумулирующими свойствами 


Номинальное напряжениєе: 230 В, 50 Гц 

Класс изоляции: ІР 44 

Низкое потреблениєе знергии: 60-70 Вт 

Потребительские свойства: не издаєт запаха, прост в использований 
Максимальная температура поверхности: 60 °C 


Возможньге цвета: белькй (RAL 9016) или в хромированном 
исполнений 


Комплектность: термостат, кабель 1,5 м со штепсельной вилкой, 
крепежньєе злементь 


Гарантия: 10 лет на радиатор, 2 года на злектрические компоненть. 
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Вниманиєе: установка злектрооборудования долина 
вьтолняться кбалифициробванньсм злектриком! 





тип ширина,мм | BbICOTa, мм | мощность, Вт 
ATHA 5D 
ATHE 70 
ATH S 450 737 65 


НАШ ПАРТНЕР В РЕГИОНЕ: 





